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SUBJ: FUEL RATE METER 

1. WE ARE INVESTIGATING THE FLUCTUATION OF THE METER To 
DETERMINE THE FIX REQUIRED. 

2. AT THIS DATE ALL METERS BEMAVE AS NOTED IM THE REF msc. 

3- A SERVICE BULLETIN WILL BE ISSUED WHEN A FIX FOR THIS 
SITUATION 1S DETERMINED. 

4X. FOR PRESENT, THE AVERAGE OF THE NEEDLE FLUCTUATION SH ULB 
BE USED TO DETERMINE FUEL FLow. THIS PROCEDURE 1S USED AT ——_ 
WITH SATISFACTORY RESULTS. 
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